S. į P. 
HELENA 


najdroższa żona | 
siostra III Zakonu sw. O. Franciszka 


po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Bogu dnia 17 czerwca 1958 roku, przeżywszy lat 50. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim nastąpi 
w piątek dnia 20 czerwca o godzinie 15°29, 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE. 


za spokój duszy śp. zmarłej odprawione zostanie w piątek dnia 20 bm. 
o godzinie 8-mej rano w kościele parafialnym św. Szczepana, na którą 
zapraszają nieutuleni w żalu: 


mąż i siostra z rodziną. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW POGRZEBOWYCH 

Zakład Nr lzo u. x D. Z. 2945/58 — 35 
Kraków, pl. Szczepański 2 — Tel. 555-67 1, 3% < E 


